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vix emarginato, margine repando, labio inferiore 3-lobato. Stamina 4, per- 
fecta, filamentis posterioribus ca. 1 mm longis, antherarum loculis acutis, 
filamentis anterioribus ca. 2 mm longis, basi appendiculatis, appendicibus 
lineari-clavatis ca. 0.5 mm longis. Capsula anguste oblonga, calyce inclusa, 
ca. 4 mm longa, 1.3 mm lata. Semina ellipsoidea, reticulata, scrobiculata, ca. 
0.3 mm longa, 0.25 mm lata. 

L. spathacea affinis, sed a qua floribus verticillatis, pedicellis brevioribus, 
capsulis pendulis differt. 

Cambodia. Sine locus (Harmand, no. 2891, typus in P). 
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